Mor inz. Jozef 


CIOS 


NAJDROŻSZY I NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, 
OJCIEC, SYN, BRAT I SZWAGIER 


ZASŁUŻONY PRACOWNIK BUDOWNICTWA, 

ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM 

ORDERU ODRODZENIA POLSKI, SREBRNYM 
KRZYŻEM ZASŁUGI ORAZ WIELOMA ODZNA- 
CZENIAMI REGIONALNYMI I RESORTOWYMI 


przeżywszy lat 42, zmarł nagle dnia 22 października 
1980 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby w Chrzanowie 
przy ul. 15 Grudnia 12 do kościoła parat. w Chrzano- 
wie nastąpi w sobotę dnia 25 bm. o godzinie 11.30, 
sked po odprawieniu nabożeństwa żałobnego odbędzie 
się eksportacja zwłok na miejscowy cmentarz, o czym 
zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: 


ŻONA, DZIECI, MATKA, RODZEŃSTWO 
I RODZINA. 


